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Директивным письмом организации от 13 декабря 
1972 г, № 22-209/16/95 срок о^шп ^ус тано в л ен с 

1 января 1974 г. ® 

Настоящий стандарт распространяется на определе- 
ние массы деталей и сборочных единиц и устанавливает 
правила записи ее в конструкторской и технологической 
документации. 

Стандарт обязателен для организаций и предприятий 
Министерства. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ 

1.1. Под массой готового изделия подразумевается 
масса, рассчитанная теоретически и проверенная непо- 
средственным взвешиванием изготовленного изделия. 

1.2. Теоретическая масса детали рассчитывается 
по номинальным размерам чертежа детали по формуле 

с-ѵу, 

где О- - теоретическая масса детали, г; 

V - объем детали, см^; ^ 

- плотность материала, г/см , 

Объем детали сложной формы вычисляется путем 
алгебраического сложения объемов простых тел, сос- 
тавляющих деталь. 

Примечание, Плотность широко применяемых 
материалов приведена в справочном приложении. 
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1.3. Масса деталей, спроектированных из профиль- 
ного материала, определяется по таблицам масс, при- 
веденным в стандартах или технических условиях, 

1.4. Масса сборочной единицы определяется сумми 
рованием массы входящих в нее сборочных единиц, де- 
талей, стандартных изделий и материалов, в том числ( 
монтажных. 

Определение и запись массы в документации для 
крупногабаритных и сложных деталей, сборочных еди- 
ниц и комплексов допускается производить после непо- 
средственного взвешивания. 

2. ЗАПИСЬ МАССЫ В аОКУМЕНТАЦИИ 

ч * * 

2.1. Масса изделий проставляется во всех конст- 
рукторских и технологических документах в графе 
'Масса'*'. В технических условиях масса изделий ука- 
зывается в разделе 'Технические требования'. 

На габаритных и монтажных чертежах, а также ш 
чертежах деталей опытных образцов и индивидуальногс 
производства допускается массу не указывать. 

2.2. І^оа тхазввмтоя в шограшах. грешок ■ тонвах о указа- 

•хвшвщ ааиарваха. До 100 г - в грншит (г), от 100 г А> 1000 кг 

- в киограміах (хг), от 1000 хг ж свквв *• ж товвах (т). 

В чертахах літадо! в оОорочхоа одівіп у к аа н в а дт иаооу хаявяи 
> ооотвототзшв о ГОСТ 2.109»7Э. 

Раочетааа воххчана масса аашснвавтоа о оіфугіеавви о тахям юк 
пчаотвош ававов, чтоом іэмвввяіѳ рвочетвоЯ ввхѵчван щя отбраокватш 
МИД зввжов вѳ прввншвхо аоховхан првдвхиого отквовввжя маоои, 
тавовхвввого табівцві а.3.2. Наорвюр, ддл точввой (фроаороваявоі) і*- 
тахв раочетвав ва*”»— , ір^**** 0,8652. в чвртавв эаякшввотая 0|в6; 
раочатвав авжвчжіа 0,1053 в чертехв указцваатоя 0,105. 

не Превышало половины предельного отклонения массъ 
установленного таблицей п.3.2. Например, для точеной 
(фрезерованной) детали расчетная величина, равная 
0,8652, в чертеже записывается 0,86; расчетная ве- 
личина 0,1053 в чертеже указывается 0,105. 

При необходимости допускі^ется указывать массу 
изделиі/ с соответствующим пр^ельным отклонением 
в графе ^'Масса' основной надписи (ГОСТ 2.104-68). < 


без указа- 
ах (грам- 
граммах 
!кг) , от 
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или приводить^ее в технических требованиях м' поле 
чертежа^ графе ''Масса' указывать н^ер пункта 
технических требований, например, 'см^^й.5 техниче- 
ских требований'. 


2.3, При корректировке размеров изделия или его 
составных частей, вызывающих изменение массы, сле- 
дует внести изменение массы во всем комплекте доку- 
ментации. 


3. КОНТРОЛЬ МАССЫ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ЗЛ. Изделия, изготовленные по рабочим чертежам, 
подлежат взвешиванию, 

В:івешивание производится работниками техническо- 
го контроля на весах, прошедших государственную про- 
верку, Грузоподъемность и габариты весов должны со- 
ответствовать массе и размерам взвешиваемых изделий, 
а также точности взвешивания, 

3.2, Предельные отклонения фактической массы из- 
делий от указанной в документации приведены в табли- 
це. 


Изделие 

Предельное отклонение 
массы, % 

Точеные и фрезерованные 

±5 

Из профильного материала 

+ 10 ■ 

Литые 

+ ^10 

Сварные 

+ 10 

Прессованные, пластмар- 

1 

совые 

+_10 

Из тканей, ка^этона, бума- 


Гй и т.п. 

+ 15 
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Продолжение 
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Справочное приложение к ОСТ4 ГО.000.035 


Плотность материалов 


Марка материала 

Плот- 

ность, 

г/см^ 

Марка материала 

Плот- 

ность, 

г/смЗ 

Сталь 10 

7,85 

Сплав АЛ9 

2,66 

Сталь 10 КП 

7,85 

Сплав ЛК80-ЗЛ 


Сталь 20 

7,85 

Д16 

2,80 

Сталі. 35 

7,85 

Д1 

2,80 

Сталь СтЗ 

7,85 

АМ-2 

2,67 

Сталь 45 

7,85 

АД1 

2,70 

Сталь А12 

7,85 

В95 

2,85 

Сталь У8А 

7,85 

М3 

8,90 

Сталь Э 

7,85 

ЛС-59-1 

8,50 

Сталь 3-^ХГСА 

7,85 

Лбз 

8,43 

Сталь ЭИ-474 

7,85 

БрКМц 

8,47 

Сталь Э12 

7,85 

БрАЖ9-4 

7,50 

Сталь ЗОХМЮА 

7,65 

БрАЖѲ-4 

7,50 

Сталь Х18Н9Т 

7,Ѳ0 

БрОФ 

8,65 

Сталь 1Х17Н2 

7,75 

АО 

2,70 

Сталь 65Г 

7,83 

АМц 

2,73 

Сталь 2Х18Н9 

7,90 

М1 

8,90 

Жесть ЖР 

7,85 

сз 

11,37 

Лента ПМ 

7,85 

ВТ 1-0 

4,50 

Сплав АЛ2 

2,65 

БрБ2 

8,25 
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Марка материала 
♦ 

Плот- 

ность, 

г/см^ 

^арка материала 

Плот- 

ность, 

г/оь/г 

Л96 

8,85 

Полистирол Д 

1,10 . 

(<■ 

Д18 

2,78 

Пенопласт ПС-1 

0,07,.. 0,7" 

ПОС 40 

9,30 

Сополимеры: 


ПОСК 50 

8,80 

САМ 

1,056 

ПСр 2,5 

11,00 

МСН-1 

1,12 

ПОСВ50 

8,80 

Стекло органи- 


пзоод 

7,73 

ческое 

1,18 

( 

П200А 

7,32 

Смола 68-С 

1,09..І,1Г 

Фенопласты: 


Смола 68-Н 

1,09.,І,ІГ 

К-18-2 

1,40 

Стеклотекстолит 

1,77 

К-21-22 

1,40 

СКМ-1 

К-18-36 

1,60 

Пленка ПЭТФ 

1,38 

К-1 14-35 

■Ч 

1,90 

Картон ЭВ 
Бумага конден- 

0,95, .а, 15 

К-2 11-34 


саторная КОН-І 

1,00 

АГ-4С 

V* 

Бук 

0,68 

Аминопласт., Б 


Береза 

0,64 

Полиэтилен 

П-2020-Т 

0,92 

Сосна 

Фанера БС-1 

0,51 

0,77 

Полихлорвинил; 


Резина 

1,20 

рецепторы 230 

1,2..і^ 

1,2.Л^ 

© 

Смеси резиновые: 


рецепторы 230Т 

В-14-1 

1,28 

Фторопласт Н 
Полистирол А 

2, и. 2,4 
1,05 

1847 

1,05 


^(9 
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Марка материала 

Плот- 

ность, 

г/смЗ 

Марка материала 

Плот- 

ность, 

г/см^ 

НО-68- 1 

1.24 

ЭЗК-6 

1,22 

295Ѳ 

1.17 

ЭЗК-9 

1,69 

Компаунды: 


ЭЗК-10,20 

1,67 

ЭПК-4 

1,23 



ЭЗК-4 

1,80 



ЭЗК-5 

1,60 






